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June 13, 1984 
Reclassification of FM Facilities in Puerto Rico and the Virgin Islands 
Re: BC Docket 80-90; BC Docket 81-421; MMB ORDER of May 10, 1984 


The new rules adopted in BC Docket 80-90; BC Docket 81-421; and by 
order of the Chief, Mass Media Bureau on May 10, 1984 allow increased antenna 
heights for FM class 'A', 'B1' and 'B' facilities in Puerto Rico and the 
Virgin Islands. These actions also specify minimum values of ERP for each of 
the classes and combination ERP-HAAT values which define the location of the 
60 dBu contour. Existing class 'B' facilities have until March 1, 1987 to 
meet the minimums specified in BC Docket 80-90 or be reclassified to a lower 
class. This notice contains a list of all the FM facilities in Puerto Rico 
and the Virgin Islands and includes the existing class and new classification 
which they will receive in March 1987 if there is no upgrade. 


This list is arranged by channel number and then city, and contains 
license, construction permit and application records in the FM Engineering 
Data Base as of June 1, 1984. The facility class shown is based on the 
current authorization (license or CP). No attempt has been made to correlate 
applications, which upgrade facilities, with license or CP records on the 
list. $ 


Noncommercial educational facilities will be reclassified on March 
1, 1987 as defined in Section 73.506(a)(3). The separation distance 
requirements between noncommercial educational facilities on channels 218, 


` 219, and 220 or facilities separated in frequency by 10.6 or 10.8 MHz (53 or 


54 channels) and allotments or assignments on the non-reserved channels will 
be based on these reclassifications and the distance obtained from Table A, B, 
or C (Section 73.207) as appropriate. For other non-commercial educational 


. facilities, the reclassification is for administrative purposes only. 


The list is published for information purposes only. The inclusion 
or exclusion of any FM facility does not reflect a determination of any 
eventual class designation. The inadvertent exclusion of any FM facility from 
this list will not be grounds for extension of the March 1, 1987 date. 


Questions regarding this list should be directed to Gary Kalagian 
632-2049 or John Boursy 634-6315. 


- FCC - 


FACILITic. IN PR & VI AND THEIR NEW CLASSIFICATION IF THE DOCKET 80-90 MINIMUMS ARE NOT MET 


FILE NUMBER CHANNEL STATUS CALL CITY / STATE ` EXIST MAX HHAAT NEW 

SIGN : CLASS HERP METER CLASS 
BMPED80063nAI 201 CP MOD WCRP GUAYAMA PR B 27.0 576 B 
BPED840503AD 205 CP WEUCFM PONCE PR B 11.0 888 B 
BLED800219AH 209 LIC WRTU SAN JUAN PR B 50. 244 8 
BLED8206284AP 212 LIC WVID ANASCO PR B 14.5 143 B1 
BMPED821217AS 213 CP MOD WIDAFM CAROLINA PR B 25.0 579 8 
BLED1657 217 LIC WIPRFM SAN JUAN PR B 130. 829 8 
840118AC 219 APP NEW ARECIBO PR A 2255 48 A 
BLH7808N9AD 221 LIC WGIT HORMIGUEROS PR A 3.00 -34 A 
BPH791213AE 221 CP WGIT HORMIGUEROS PR A 2250 265 A 
BPH840320C8 221 APP WGIT HORMIGUEROS PR A 3.00 177 A 
BLH? 506 221 LIC WZOL LUQUILLO PR A 3.00 34 A 
223 Lic JORO COROZAL : PR B 50. 308 B 
BLH821026AT 225 Lic MTPM AGUADILLA PR B 50. 302 B 
227 LIC WOGI PONCE PR B 14.5 -69 B1 
781108AE 227 APP WOQl PONCE d PR B 15.5 753 8 
BLH6968 229 LIC 42NT SAN JUAN PR 3 50. 79 B 
BLH781219AD 231 LIC WOYEFM MAYAGUEZ PR B 25.0 597 B 
BLH5070 234 LIC WGSX BAYAMON PR B 31. 34 B 
BMPH840105AM 234 CP MOD WGSX BAYAMON PR B 16.0 536 B 
840522AD 234 APP WGSX BAYAMON PR B 33. 538 B 
BLH6720 236 LIc WRPC SAN GERMAN PR B 25.0 600 B 
BPH830624AD 236 CP WJKC CHRISTIANSTED VI 8 50. 101 8 
BLH7593 239 LIC WFID RIO PIEDRAS PR B 50. 244. B 
BPH840307BN 239 APP "FID RIO PIEDRAS . PR B 32. 553° B 
BLH4 8264 241 LIC WAELFM MARICAO PR B 10.5 594 B 
BPH810724AR 241 cP WAELFM MARICAO PR B 9.9 613 B 
BLH791116AC 263 LIC. WDOY FAJARDO PR B 50. 296 B 
BLH5155 245 LIC WMLD MANATI PR B 18.0: 0. B1 
BPH830204AE 245 APP WMLD MANATI i PR B 25.0 269 B 
BLH6303 248 LIC WIQA MAYAGUEZ PR B 25.0 302 B 
BLH7901 249 , LIC WBR? -> CIDRA = ie . PR A 0.36 262 A 
BPH830519AE 249 EP WBRQ CIDRA PR A 2.70 271 A 
840109AD 249 APP WBR3 CIDRA PR A 1.00 295 A 
BLH800911AH 250 LLC WIBS CHARLOTTE AMALIE VI B 50. 475 8 
BLH6454 252 LIC AREI QUEDRADILLAS PR A 3.00 =12. A 
BLH5837 253 LIC WPRMEM SAN JUAN PR B 25.0 582 B 
BLH830706AH 253 LIC WLID VIEQUES PR B 50. 290 8 
BLHB20423AE 256 LIC WKJSFM MAYAGUEZ PR B 15.0 600 8 
BPH840307BI 256 APP 4KJ3FM MAYAGUEZ PR 8 25.0 602 B 
BLH820331AK 258 LIC WIVIFM CHRISTIANSTED VI B 10.5 329 B 
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FACILITIES IN PR & VI AND THEIR NEA CLASSIFICATION IF THE DOCKET 80-90 MINIMUMS ARE NOT MET 


FILE NUMBER CHANNEL STATUS CALL CITY / STATE ` EXIST MAX HHAAT NEW 
SIGN . : I CLASS HERP METER CLASS 

BLH6263 260 LIC.  MIOS SAN JUAN PR B 32. -55 B 
B31116AK 260 APP 4103 SAN JUAN PR 8 30.0 69 B 
BLH810129AH 262 LIC WIVAFM AGUADILLA PR 8 38. 305 8 
BPH811216AK 262 CP MSTXFM -CHRISTIANSTED VI B 5D. -60 B 
B40409AT 262 APP WSTXFM CHRISTIANSTED VI 8 39. 59 8 
BLH787220AA 264 LIC WXYX BAYAMON PR B 59. -14 B 
BPH810416AE 264 CP WXYX BAYAMON PR B 50. 238 B 
BPH800925AA 266 APPGID NEW PONCE PR B 50. -14 B 
BPH800930AD 266 APPDID NEW PONCE PR B 50. 111 B 
BPH801003AJ 266 APPDID NEW PONCE PR B 953, 62 8 
BLH7193 266 LIC WSTT CHARLOTTE AMALIE VI B 50. 457 B 
BPH830802AC 266 CP WSTT CHARLOTTE AMALIE VI 8 46. 488 B 
BLH7791 268 LIC 4KSAFM ISABELLA PR B 42. -8 B 
BLH?893 270 LIC WZAR PONCE PR B 14.0 789 B 
BPH830922AD 271 APP NEW CHARLOTTE AMALIE VI B 50. 474 B 
831125AA 271 APP NEW CHARLOTTE AMALIE VI B 50. 475 8 
84041918 271 APP NEA CHARLOTTE AMALIE VI B 53. 431 B 
BPH8404261IC 271 APP NEW CHARLOTTE AMAILE VE B 15.0 457 8 
8450430IN 271 APP NEW CHARLOTTE AMAILE VI B 46, 486 B 
84043010 271 APP NEW CHARLOTTE AMAILE VI B 50. 465 8 
84043016 271 APP NEW CHARLOTTE AMAILE VI 8 53. 479 8 
84042514 271 APP NEW CHARLOTTE AMALIE VI B 50. 477 B 
BPH840126AJ 272 APP NEW CABO ROJO PR A 3.00 21 A 
840209AB 272 APP NEW CABO ROJO PR A 3.00 206 A 
BLH6335 273 LIC WIACFM SAN JUAN PR B 91. 94 B 
BLH810107AE 275 LIC WCHaFM  CAMUY . PR B 50. 18 B 
277 LIC WVJPFM CAGUAS PR B 50. -119 B 

840113AG 277 APP 4VJ?FM  CAGUAS PR 8 38, 531 B 
830722AL 279 - APP NEW CABO ROJO PR B 50. 95 B 
BPH821208AA 279 APP NEW CARO ROJO PR B 50. 110 8 
BPH830420AC 279. APP NEW... LAJAS _ `. - PR B 50. 58 B 
83042 0AK 279 APP NEN “LAJAS ; PR B 50. 95 B 
281 LIC WERR UTUADO I PR B ^ SQ. 216 B 

284 LIC WKAQ SAN JUAN PR B SO. 341 8 

:286 LIC WIOC PONCE PR B 9.0 -46 81 
BLH6789 288 LIC ARFE AGUADA PR A .190 299 A 
BPH830902AE 288 CP WRFE AGUDA PR A 3.00 297 A 
8LH6579 289 LIC WCAD SAN JUAN PR 8 50. 335 B 
BMPH820914AL 291 APP WVIS CHRISTIANSTED-ST CRO VI B 9.0 277 B 
8LH5796 291. LIC AVIS FREDERIKSTED VI B 5.8 253 B1 


FACILI IN PR & VI AND THEIR N^W CLASSIFICATION F THE DOCKET 80-90 MINIMUMS ARE NOT MET 


FILE NUWBER CHANNEL STATUS CALL CITY / STATE EXIST MAX HHAAT ` NEW 
SIGN i CLASS HERP METER CLASS 
BPH800707AM 291 cP WVIS FREDERIKSTED VI B 9.0 277 a 
293 LIC ANIXFM ARECIBO . . PR B 19.5 -82 B1 
BLH830628AK 295 LIC WSRA GUAYAMA PR B 25.0 594 B 
297 LIC WCMNFM ARECIBO ; PR B 50. -41 B 
8PH8011184J 297 CP WCMNFM ARECIBO PR 8 50. -14 B 
BLH7808104AA 299 LIC AVOZFM CAROLINA PR B 50. 27 B 
B 50. 332 B 


BPH8203184AF 299 CP WVOZFM CAROLINA PR 
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